FLORYAN 


c. k. Oficyal poczty, 


przeżywszy lat 39, po długich cierpieniach, opatrzony sw. Sakramentami, zmarl dnia 
10 maja 1904 r. 


W smutku pozostala zona wraz z nieletniemi dziecmi, zaprasza Krewnych, Kolegów, Przyjaciół i Znajomych 
na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we czwartek dnia 12 maja b. r. o godzinie 4 po południu z krypty 
kościoła X. X. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Nabożeństwo żałobne i 


odprawionem zostanie w piątek dnia 13 maja 1904 r. o godzinie 8 rano w kościele św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy F. Nowińskiego, ul. Mikołajska L. 14. Drukiem W. Korneckiego w Krakowie 


